68. Stromung mit beliebig groBen Druck- und Geschwindigkeitsanderungen. 301
Fig. 106 zeigt die geschiiderten Verhiiltnisse mafistablich iiirLuft von 10 at und 100° im Anfangszustand, Punkt A. AB ist die Adiabate. Als Anfangs-geschwindigkeit WQ sind ca. 140 m/see, entspr. rd. 1000 mkg Anfangsgefalle, an-genonimen, Strecke EG. Die Arbeitsgefalle fiir Kurve AB sind als Abszissen zu den Driicken als Ordinaten aufgelragen, Linie CClt Strecke GG- stellt den Anfangsquerschnitt F0 vor. Die Querschnitte F fur kleinere Driicke sind durch die Abszissen der Kurve dargestellt.
Man erhalt
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Die Querschnitte nehmen, wie man erkennt, mit abnehniendem Druck zunachst ab, um von da an, wo der kleinste Querschnitt f erreicht ist, wieder zuzunehmen, wie es entsprechend der daneben stehende Langenschnitt durch ein Rohr mit Kreisquerschnitt zeigt. Der kleinste Querschnitt ergibt sich fiir einen Druckabfall auf rd. 0,57 pQ. Bei troptbarer Fliissigkeit wiirden die Querschnitte mit abnehniendem Druck immer kleiner werden, wahrend sie bei elastischen Fliissigkeiten naehUnterschreitung ernes gewissen nkritischen" Druckes immer grofier werden miissen.
t 2. Fall.   Yerdichtungs-Stromiuig (Umsetzung von
in Brack). Die Grundgleichung
ffilt auch fiir diesen Fall.   Wenn der Druck in Richtung der Stromung
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zunehmen  soil (dp -f-), so nruB d>(—) negativ sein, d. h. die leben-
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dige Kraft und mit ilir die Geschwindigkeit muB abnehmen.
Soil  der Druck bei  gleichzeitiger Verlangsamung der Stromung von pQ auf p steigen, so gilt
oder
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Die Arbeitssumme der linken Seite der Gleichung ist die Flache Lx, Fig. 107, daher gilt
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Ware die Endgeschwindigkeit w — 0, so ware die ganze An-fangsgeschwindigkeit in die Arbeit Lx umgesetzt worden, und der Wert dieser (gedachten) Anf angsgeschwindigkeit folgt mit w = Q aus der Beziehung
W-*- = L. ..........   (6)
2ghtung keinen Druck durch die Fliissigkeit, weil diese zwischen der Ein- und Austrittsstelle aus der Stromrohre weder Richtung noch GroBe ihrer Geschwindigkeit andert, somit nach Abschn. 87 weder Aktions- noch Re-aktionskrafte auf die Rohre wirken. Dies gilt aber auch fiir die unmittelbar am Korper anliegende Stromrohre, die man als einen Teil des Korpers be-trachten kann und somit fiir den Korper solbst. Auch daraus, daB in der Fliissigkeit beim Voriibergang kein Energieverbrauch stattfmdet, kann man den gleichen SchluB ziehen.
